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RCS Luxembourg B 206.498 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DU CONSEIL DE GERANCE DU ler DECEMBRE 2016 : 


I. Transfert de siege social (la “Societe”) 

En application de I’article 4.2 des statuts de constitution de la Societe, le Conseil de gerance a decide de 
transferer le siege social de la Societe du 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, au 28-32, place de la Gare 
L-1616 Luxembourg avec prise d’effet au 1 er decembre 2016. 



